DL-JMSAL 
(JIS 形式 : LDR5L-M-E11/D) 
オー プン 価格 





業務 用 LED 電 球 E11 ハロ ゲン 電球 代替 タイ プ 


D L-J Mb5AL Jrs* :LDR5L-M-E11/D) 


希望 小売 価格 オー プン 
| 最大 光度 
| 全 光 東 

| ビー ム 光 東 

| 定格 電圧 

| 消費 電力 

| 固有 エネ ルギー 消費 効率 
| ラン プ 寿 命 

| 外形 寸法 

| 質量 

| 本 体 色 

| 密閉 形 器具 対応 

| 備考 


※ 全 光 東 は 参考 値 と な り ます 。 


3.100 cd 

(430 Im) 

190 Im 

AG100V 

4.9W 

87.7 Im/W 

40.000 時 間 ( 光 東 維持 率 70%) 
の 50 x 65mm 





65g 

ホワ イト 

約 10 て 100%( 位 相 制御 方 式 ) 
x 


断熱 材 施工 器具 (SB、SGI、SG 形 表示 器具 ) に は 使用 不可 


























(単位 :mm) 





